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双 光 源 诱杀 农林 害虫 的 研究 
江苏 省 南通 地 区 农业 科学 研究 所 


点 灯 诱 虫 既 是 测报 工具 , 又 是 综合 防治 措施 之 一 。 但 目前 所 用 的 多 为 黑光 灯 。 为 了 
搞 好 棉铃 虫 的 测报 和 防治 ,1972 年 我 地 区 开始 较 大 面积 地 使 用 黑光 灯 。 普 遍 反 有 鼎 ， 灯 下 
峨 量 少 ,高 峰 不 明 因 ,未 能 起 到 预期 效果 。 为 了 提高 诱 识 量 , 我 所 从 1973 年 起 , 进行 了 双 
欧 源 诱 虫 试验 ,两 年 试验 证 明 , 双 光源 不 仅 能 诱杀 较 多 的 棉铃 虫 ,还 能 诱杀 大 量 其 他 害虫 、 
有 的 害虫 比 黑 光 灯 或 200 瓦 叫 灯 诱 集 量 多 几 倍 甚至 几 十 倍 ,而 且 高 峰 较 明显 。 

一 、 双 光源 灯 的 安装 及 设置 

在 20 瓦 黑光 灯 管 上 部 ， 并 联 一 如 200 瓦 (下 称 双 光一 号 灯 ) 或 100 瓦 ( 下 称 双 光 二 号 
条) 好 移 于 旁 侧 , 灯 座 上 部 与 黑光 灯 管 上 端 几乎 相 平 , 灯泡 要 固定 , 与 灯 管 之 问 保持 2 一 3 
寸 的 距离 。20 瓦 黑光 灯 管 并 联 一 支 20 瓦 日 光 灯 管 成 双 管 灯 。 两 支 20 瓦 的 黑光 灯 管 并 联 
成 双 黑 灯 。 灯 管 则 留 肥 1 一 2 厘米 的 间隙 , 每 根 灯 管 都 装 一 个 20 瓦 的 镇 流 器 。 灯 下 放 集 
虫 漏斗 。 漏 斗 下 部 放 一 个 集 虫 箱 , 箱 内 分 层 并 放 1 一 2 只 盛 敌 敌情 原液 的 小 瓶 , 瓶 口 蒙 上 
纱布 。 天 热 时 每 两 天 补充 一 次 原液 ,气温 较 低 时 ,每 5 一 7 天 补充 一 次 。 雨 后 箱 内 淋 湿 ,要 
打开 让 其 吹 干 。 

1973 年 5 月 10 日 起 没 双 光一 号 灯 、200 瓦 电灯 (下 称 白 光 灯 ) 及 黑光 灯 (为 单个 的 黑 
光 灯 ,下 同 ), 6 月 10 日 又 增设 双 光 二 号 灯 , 灯 间距 离 150 一 250 米 ; 1974 年 3 月 31 日 起 ， 
以 双 光 一 号 籽 为 中 心 , 又 设置 了 双 管 灯 、 双 黑 灯 .黑光 灯 。 四 灯 设 在 一 块 棉田 的 四 角 , 位 置 
呈 长 方形 ,东西 灯 距 370 米 ,南北 灯 距 150 米 。 


二 、 诱 虫 效果 


1973 年 5 月 16 晶 到 9 月 20 日 ， 双 光一 号 杂 、 白 光 灯 、 轰 光 灯 三 杂 相 同 亮 灯 日 数 的 
43 种 害虫 统计 , 三 灯 诱 虫 分 别 为 63,097 头 、16,032 头 和 11,035 头 ; 1974 年 3 月 31 日 到 
10 月 31 日 37 种 害虫 统计 , 双 管 妇 六 双 光一 号 灯 、 双 黑 灯 、 黑光 灯 的 诱 虫 数 分 别 为 40,573 
汰 、38,940 头 、30,872 头 、14,956 头 。 

1. 常见 害虫 

两 年 试验 证 明 , 双 光 源 灯 对 蜂 早 的 诱 集 不 如 黑光 灯 。1973 年 双 光 一 号 灯 除 大 豆 宕 峨 
高 于 黑光 灯 及 和 白光 灯 而 低 于 两 灯 诱 虫 之 和 外 , 其 余 25 种 害虫 , 不 论 单 灯 或 两 灯 诱 虫 之 和 
比较 , 双 光 一 号 灯 都 显著 超过 。1974 年 双 管 灯 及 双 光 一 号 灯 除 映 赎 , 金 包 子 , 诱杀 数 少 于 
黑光 灯 外 ,其 余 常 见 的 25 种 害虫 都 显著 地 超过 黑光 灯 。 在 我 区 常见 的 27 种 农林 害虫 中 ， 
有 12 种 害虫 双 光 一 号 灯 优 于 双 管 灯 ,而 有 9 种 害虫 双 管 灯 诱 集 量 多 于 双 光 一 号 灯 , 且 全 年 
诱 虫 总 数 超过 双 光 一 号 灯 ( 见 表 1)。 从 表 1 还 可 看 出 ， 双 光源 对 夜 蛾 科 害 虫 诱 峨 力 大 大 
增加 , 1973 年 , 双 光 一 号 灯 比 黑光 灯 增 加 11.23 倍 , 比 白光 灯 增 加 18.54 倍 。1974 年 , 双 
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表 1 示 同 灯 型 单 瘟 诱 集 常见 寡 虫 数量 的 比较 * 
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1973 年 1974 年 

害虫 名 称 

又 光 一 号 灯 | 白光 灯 黑光 灯 | 双 光 一 号 灯 | 双 管 灶 双 黑 灯 时 光 灯 
棉 铃 虫 2,447 134 203 1 ,204 1,116 913 325 
红 铃 虫 767 275 56 8 8 8 2 
企 钢 锁 * 1,158 114 124 343 201 200 133 
窜 蜂 象 * 3,760 3,033 206 1,243 1,978 355 287 
大 造 桥 虫 1,173 235 124 243 242 228 1 和 
小 造 桥 虫 884 144 27 1 ,304 836 180 78 
小 着 叶 虫 1,587 963 81 1,140 660 798 307 
让 化 晤 1,720 1,131 569 10,710 10 ,425 11 ,395 6 ,452 
二 化 处 371 167 107 434 347 210 123 
去 晨 274 50 38 614 569 379 188 
级 着 叶 旺 7 ,542 2,077 465 3,409 4,860 2,363 793 
档 巷 虫 324 144 61 707 487 201 346 
稻 螟 蛤 5 ,875 1,361 1,991 ,537 3 ,467 2 ,598 1 .079 
玉米 蝇 高 粱 条 蜡 2,955 1,472 506 3,630 3,871 2,909 1,515 
桃 ” 姓 旺 491 109 126 41 44 ?70 27 
豆 蒜 量 370 38 19 984 669 502 155 
大 豆 毒 娥 1 ,803 1,186 659 302 278 190 96 
冉 峡 2,394 314 2,715 3,416 1,183 2,875 6,964 
使 多 子玉 4,482 288 696 588 853 1,567 1,010 
刺 峨 * 1,341 513 226 513 433 601 188 
小 了 老 虎 916 46 160 493 967 779 191 
村 1 277 26 46 230 257 202 65 
笠 纹 次 峨 76 3 18 116 123 100 10 
条 蛾 * 4,513 818 306 275 172 277 116 
很 纹 夜 蛾 10,441 326 731 3,818 4,831 1,538 503 
天 峨 * 1,509 37 127 381 410 438 169 
合 计 59 ,374 15,004 10,369 36,276 38,104 28,563 4 ,298 

#1， 1974 信 灵 粘 在 7 月 5 一 15 日 、19 月 19 日 一 11 月 6 日 二 次 诱 集 未 短 加 全 年 统计 ; 

2， 爹 钢 钻 包括 里 点 一点, 柳 绿 三 种 ; 
3， 宵 蝴 象 包括 绿 宣 ,中 黑 两 种 ; 
4、 人 金龟子 包 括 铜 绿 \ 大 黑 \ 毛 黄 、 黑 绒 ; 
5， 刺 蛾 包括 黄 \ 绿 、 扁 , 神 四 种 ; 
5。 业 贝 包括 普通 粘 虫 , 仿 老 粘 虫 ; 


管 条 又 稍 优 于 双 光 一 号 灯 , 双 管 灯 比 黑 光 灯 增加 4.96 倍 ， 
对 螟 娥 科 害 虫 也 有 所 提高 ,但 不 如 夜 蛾 科 害 虫 显 著 。 
2. 发 生 数 量 少 的 几 种 害虫 比较 


， 灯 蛾 包括 黄 腹 \ 红 腹 商 种 ， 
天 晓 包 括 豆 天 娥 , 榆 天 蛾 , 桃 天 娥 , 构 天 蛾 , 材 天 内 , 山 于 天 蛾 , 线 天 嫩 , 细 进 天 娥 。 


又 比 双 光一 号 灯 培 加 0.51 倍 。 


双 光 源 不 仅 对 常见 害虫 的 诱 集 力 优 于 黑光 灯 ,而且 对 发 生 量 少 的 害虫 诱 集 晤 也 绞 多 。 
1973 年 16 种 害虫 比较 , 双 光 一 号 灯 、 白 光 灯 、 黑 光 灯 全 年 诱 虫 分 别 为 3,723 头 、1,028 头 、 
666 头 ; 1974 年 比较 11 种 害虫 , 除 稻 眼 蝶 双 管 灯 不 如 黑光 灯 外 , 其 余 10 种 害虫 双 管 灯 太 
双 光 一 号 灯 都 优 于 黑光 灯 ( 见 表 2)。 同 时 双 管 灯 又 比 双 光 一 号 灯 多 诱 棉 尖 象 、 稻 绿 岩 滥 、 
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表 2 不同 灯 型 单 蔓 诱 集 发 生 量 少 的 几 种 害虫 数量 的 比较 














1973 年 1974 年 

这 时 名 次 双 光 一 号 灯 | 白光 灯 黑光 灯 ”| 双 光 一 号 灯 | 双 管 灯 双 黑 灯 黑光 灯 
超 桥 夜 蛾 247 3 6 84 45 42 7 
棉 大 卷 叶 虫 50 3 2 8 12 13 5 
棉 茎 木 毒 媳 59 0 2 一 一 _ __ 
杨 时 蜡 242 4 20 81 96 93 43 
本 囊 蛾 425 182 106 一 — _. 
稳 叶 夜 蛾 545 286 104 一 一 - 一 _ 
雪 痛 夜 峨 60 8 29 456 370 160 26 
稻 简 卷 叶 坚 212 232 192 79 81 40 24 
稻 人 简化 蝇 50 4 0 一 一 一 一 
大 豆 螟 蛾 752 38 131 1,266 1,296 1,101 437 
大 豆 卷 叶 旦 659 159 48 516 417 585 60 
可 灰 絮 62 46 2 29 40 32 14 
切 根 夜 峨 170 0 3 一 -一 -一 
袋 峨 66 2 15 一 一 一 _ 
柳 性 蛾 110 8 5 一 _ __ _ 
和 企 禅 皮 峰 14 3 1 _ _ 
黄 地 老虎 一 一 一 17 14 24 10 
大 地 老虎 一 一 一 95 88 206 16 
稻 眼 蝶 一 一 一 33 10 13 16 
合 计 3 ,723 1,028 666 2,664 2,469 2,309 658 

红 贱 . 黄 糊 拍 四 种 。 
3. 高 峰 期 蛾 量 比较 


由 于 双 光 源 灯 诱 虫 数 量 多 ,出 现 的 轿 日 也 远 比 黑光 灯 明 显 。1973 年 , 以 棉铃 虫 、 红 铃 
中, 小 卷 叶 虫 .小 造 桥 虫 ,大 造 桥 虫 、 三 化 蝇 、 纵 卷 叶 虫 、 稻 苞 虫 .玉米 虹 ， 银 纹 夜 破 10 种 害 
忠 比 较 , 双 光 一 写 灯 除 三 化 晨 一 、 二 代 高 峰 日 比 转 光 灯 稍 低 , 二 代 比 白光 灯 稍 低 及 稻 苞 虫 
四 代 稍 低 , 玉米 晨 三 代 稍 低 外 ,其余 所 出 现 的 妖 日 , 双 光 一 号 灯 均 高 。1974 年 以 棉铃 虫 、 
宵 暑 象 . 小 造 桥 虫 三 化 蜡 、 纵 卷 叶 蜡 \ 大 蜡 、 玉 米 旺 、 银 纹 夜 峨 8 种 害虫 比较 ， 除 一 代 三 化 
强 双 管 灯 峰 日 与 党 光 灯 相近 ,其 余 出 现 的 峰 日 , 双 管 灯 及 双 光 一 号 灯 都 高 于 黑光 灯 。 以 棉 
铃 虫 为 例 , 1973 年 双 光 一 号 灯 三 ,四 五代 峰 日 峨 量 分 别 为 28 头 、353 头 、41 头 ， 分 别 为 
黑光 条 的 4.7 倍 、7.4 倍 、4.6 倍 。1974 年 双 管 灯 及 双 光 一 号 灯 下 ， 棉 铃 虫 1 一 5 代 都 明显 
出现 巍 日 ,而 黑光 灯 二 、 四 代 都 未 现 峰 。 另 外 , 双 管 灯 对 宣 暑 象 的 诱 集 极为 突出 ,一 代 高 峰 
日 诱 集 489 头 , 为 双 光 一 号 灯 的 1.84 倍 , 为 黑光 灯 的 7.9 倍 , 比 黑光 灯 全 年 的 诱 集 量 还 多 
0.7 倍 。 

4. 风 、 雨 \ 月 光 与 诱 集 量 的 比较 

影响 诱 虫 量 的 多 少 , 除 灯 光 的 波长 和 强度 有 关外 , 与 气候 条 件 也 很 密切 。 据 观察 , 除 
温度 外 ,害虫 扑 灯 受 大 风 的 影响 较 大 , 月 光 次 之 , 雨 的 影响 较 小 (中 雨 或 大 十 除外 )。1973 
年 64 个 风 、 雨 ,月 光 夜 , 14 种 害虫 比较 , 双 光 一 号 灯 共 诱 集 14,946 头 , 白光 灯 及 黑光 灯 分 
别 为 6,198 头 及 5,109 头 。1974 年 74 个 风 、 雨 、 月 光 夜 37 种 害虫 比较 ， 双 管 灯 共 诱 集 
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同 的 风 、 雨 月光 条 件 下 , 双 管 灯 及 双 光 一 号 灯 受 的 影响 较 小 。 

5. 不 同 的 灯光 强度 及 波长 与 诱 集 量 的 比较 

灯光 的 强度 影响 诱 集 量 也 较 显 著 。1973 年 6 月 10 日 起 设 双 光 二 号 灯 ， 点 灯 65 天 ， 
25 种 害虫 比较 , 双 光 一 号 灯 共 诱 集 31,088 头 , 双 光 二 号 灯 为 12,219 头 , 只 有 一 号 灯 诱 集 晤 
的 39.3 匈 。1974 年 , 双 黑 灯 全 年 诱 集 害 虫 30,872 头 , 比 黑光 灯 14,956 头 增 加 了 1.06 倍 。 
显然 这 与 光 强 度 有 关 。 而 1974 年 双 管 灯 全 年 诱 集 害虫 40,573 头 ， 超 过 双 光 一 号 灯 的 
38,940 洋 及 双 黑 灯 的 30,872 头 , 则 明显 地 与 波长 不 同 有 关 。 

三 、 双 光源 诱杀 粮 棉 主要 害虫 及 其 天 敌 种 群 数量 分 析 

从 灯 下 看 , 双 光 源 能 诱杀 大 量 害虫 ,但 也 能 杀伤 一 定数 量 天 政 。 

1, 双 管 盯 和 双 光 一 号 灯 能 诱杀 大 量 粮 、 棉 害虫 ， 计 棉 虫 12 种 (棉铃 虫 、 红 铃 虫 、 金 钢 
钙 、 宫 类 旬 、 大造 桥 虫 .小 造 桥 虫 .大 卷 时 虫 、 小 卷 叶 虫 ,小 地 老虎 、 斜 纹 夜 颖 )， 粮 食 害虫 ? 
种 (三 化 嵌 、 二 化 旦 大 旦 、 纵 卷 叶 蜡 、 稻 苞 忠 、 稻 星 龄 、 玉 米 蜡 、 高粱 条 钳 、 粘 虫 ) 分 别 占 企 年 
诱杀 害虫 总 数 的 81% 和 61.8%%。 对 棉铃 虫 骸 性 引诱 力 比 恶 光 灯 为 高 。 1974 年 各 代 诺 蛾 
性 比分 析 , 双 管 灯 ,、 双 光一 号 灯 、 黑 光 灯 所 诱 峻 蛾 分 别 占 36.98 多、34.74 儿 、26.74 色 ， 涡 腹 
可 见 ， 双 管 灯 、 双 光一 号 灯 诱 的 崔 娥 抱 卵 略 比 黑光 灯 为 高 , 抱 卵 率 分 别 为 82.33 多 、 
81.62%% 79.36% 

2. 在 诱杀 大 量 害虫 的 同时 ,也 诱杀 一 定数 量 的 天 天 从 1974 年 双 光源 灯 下 诱杀 的 天 
收看 , 话 集 的 天 政 主要 有 既 屿 、 草 岭 , 狂 赌 、 步 行 虫 、 千 虫 、 晴 紧 、 姬 蜂 七 种 全 年 共 诱 杀 2,307 
头 , 六 中 星 屿 占 半 数 以 上 , 为 57.69%、 草 岭 占 17.85 允 ， 婧 刀 、 猪 晴 、 对 虫 .步行 虫 、. 姑 烽 分 
别 为 6. 拉 党 、5.94 殉 、5.90 匈 、4.81%、1.69 罗 。 且 以 七 \ 八 两 月 诱 集 较 多 ,各 占 全 年 诱杀 天 
敌 总 数 的 37.5 多 及 42.8 儿 。 

3. 从 灯 下 全 年 诱杀 的 昆虫 数量 看 , 害虫 逊 多 于 益 虫 。1974 年 双 管 灯 及 双 光 一 写 灶 全 
人 年 共 诱 杀害 虫 分 别 为 40,573 头 及 38,940 头 ,而 天 敌 分 别 为 1,248 头 及 1,059 头 , 备 占 总 诱 
集 量 的 3.07 名 及 2.72 免 。 而 黑光 灯 为 2%, 双 黑 灯 为 4.78%。7、8 两 月 诱杀 害虫 点 全 年 
总 数 的 41.7 色 及 40.8 多 ,而 天 敌 上 只 占 3.01% 及 3.20%。o 


四 、 关 于 双 光 源 诱 集 害 虫 原理 的 初步 分 析 


据 两 年 来 的 试验 可 以 看 出 ,不 同 种 害虫 ,对 灯光 波长 和 强度 的 要 求 不 一 样 。 黄 地 落 虎 、 
大 地 老虎 对 双 黑 灯 有 较 强 的 趋 性 , 而 小 地 老虎 对 有 可 见 光 的 双 答 灯 趋 性 较 强 。 就 黑光 休 
而 间 , 弄 蝶 科 的 稻 苞 虫 , 稻 眼 蝶 对 黑光 灯 的 扩 灯 能 力 反 而 大 于 双 黑 灯 。 对 于 暑 晨 可见 光 
(特别 是 双 管 灯 ) 成 了 它 扑 灯 的 “干扰 ”因素 ,上 灯 较 少 ,而 黑光 灯 缺 乏 可 见 光 ,反而 诱 集 多 。 
相反 ， 言 里 象 及 师 蛾 科 的 害虫 , 对 可 见 光 却 有 很 大 的 趋 性 。 根据 文献 资料 记载 ， 夜 蛾 凡 
害虫 对 3650 A 的 黑光 灯 趋 性 最 强 , 但 两 年 的 试验 证 明 ， 对 双 光 源 的 趋 性 , 大 大 超过 了 腻 
光 灯 。 

我 们 初步 认为 ,昆虫 对 光 的 选择 , 既 有 波长 的 原因 ,也 有 光 强 的 原因 。 两 年 试验 有 出 ， 
双 黑 灯 优 于 黑光 灯 , 双 光一 号 灯 优 于 双 光 二 号 灯 , 这 与 光 的 强度 有 关 。 而 双 管 灯 优 丁 双 尝 
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灯 和 双 光 一 号 灯 , 则 与 波长 有 关 。 

至 于 双 光 源 诱 虫 比 黑光 灯 显 落 提 高 , 可 能 与 下 面 几 个 原因 有 关 。1) 双 光 源 灯 光 的 总 
强度 比 黑光 灯 强 ,因而 照射 的 距离 增加 , 诱 虫 的 效果 也 相应 提高 ; 2) 双 光 源 长 短波 同时 存 
在 , 加 大 了 可 供 昆 虫 选 择 波长 的 范围 ， 增 加 了 诱 虫 种 类 和 数量 ; 3) 由 于 两 列 光波 同时 发 
出 , 而 两 光 距 离 极 近 , 发 出 的 两 列 波 超过 了 害虫 特别 是 夜 蛾 科 害 虫 的 分 辨 范围 ,有 可 能 两 
列 光波 在 害虫 感受 器 中 迭 加 产生 的 强 刺 激 , 而 产生 的 综合 反应 ,更 增强 了 害虫 的 趋 光 性 。 


五 、 双 光源 在 测报 与 防治 上 应 用 的 观察 

1. 测报 “由 于 诱 虫 较 多 ,不 论 害虫 发 和 轻重 ,主要 害虫 的 发 生 期 ,都 有 可 见 的 峰 日 ,这 
比 黑光 灯 稳 定 而 明显 。1973 年 棉铃 虫 是 大 发 生年 , 黑光 灯 下 一 、 二 代 棉 铃 虫 未 出 现 峰 日 ， 
而 双 光 一 号 灯 却 较 明显 , 以 后 的 各 代 特 别 是 第 四 代 , 峰 日 极其 明显 。 1974 年 棉铃 虫 属 中 
等 偏重 ， 双 管 灯 及 双 光 一 号 灯 1 一 5 代 都 出 现 了 峰 日 , 而 黑光 灯 二 代 未 出 现 峰 日 , 主要 发 
生 的 四 代 末 出 现 主峰 ,直到 在 双 光源 灯 下 主峰 后 19 天 ,黑光 灯 下 才 出 现 了 一 个 次 峰 , 这 在 
测报 上 没有 应 用 价值 。 双 管 灯 一 、 三 .四 代 峰 日 都 出 现在 田间 产 铀 高 峰 前 ,二 代 迟 2 天 , 双 
光一 号 灯 二 、 三 .四 代 峰 日 也 出 现在 产 卵 高 峰 前 ,一 代 迟 5 天 。 而 黑光 灯 除 二 ,四 代 末 出 现 
峰 日 ,一 代 比 田间 退 6 天 ,只 有 三 代 灯 下 蜂 日 出 现在 产 卵 高 峰 前 。 

其 他 粮 , 棉 的 几 种 主要 害虫 也 有 同样 现象 。 

另外 , 我 区 研究 较 少 的 棉 小 卷 叶 虫 .小 造 桥 虫 ,大造 桥 虫 2 一 5 代 , 银 纹 夜 蛾 1 一 4 代 ， 
1973 年 双 光 一 号 灯 都 曾 出 现 较 明显 的 峰 日 ,而 黑光 灯 在 上 述 几 种 害虫 中 , 只 有 小 造 桥 虫 出 
现 了 4 代 峰 日 。 1974 年 双 光 源 灯 下 小 造 桥 虫 2 一 5 代 峰 日 明显 可 见 ， 而 黑光 灯 二 代 峰 日 
未 出 现 ,三 代 比 双 光源 灯 迟 9 一 13 天 ,四 代 迟 9 天 ,五 代 退 8 天 。 还 有 银 纹 夜 蛾 , 双 光源 灯 
下 明显 出 现 了 1 一 5 代 的 峰 日 ,而 黑光 灯 下 1、2、5 代 峰 日 未 出 现 ,3、4 代 都 比 双 光源 灯 迟 
2 天 。 所 以 双 光源 在 测报 上 优 于 黑光 灯 。 

2. 防治 “1974 年 双 光 一 号 灯 全 年 诱杀 棉铃 虫 1,204 头 , 双 管 灯 诱杀 1,116 头 , 但 后 者 
1 一 4 代 的 诱 峨 量 超过 双 光 一 号 灯 。 由 于 诱 雄 多 , 在 灯光 所 能 诱 集 的 范围 内 , 因而 田间 外 
量 减少 ,为 害 减轻 。 第 4 代 棉 铃 虫 产 旷 高 峰 期 调查 , 距 双 管 灯 50 米内 、50 一 150 米 、150 一 
200 米 、200 米 以 外 , 百 株 久 量 分 别 为 2 粒 、4 粒 、14 粒 、36 粒 , 铃 害 率 分 别 为 0.5%、2%、 
2.5%、3 多 。 我 所 农场 1500 亩 棉田 设 双 光 源 (20 瓦 黑 光 灯 并 联 60 瓦 电灯 ) 50 苦 , 初 步 观 
察 , 四 代 棉 铃 虫 未 插 把 所 蛾 , 未 人 工 所 幼虫 , 只 打药 2 次 , 基本 控制 了 为 害 , 铃 害 率 平均 
1.34 多 ， 而 邻近 公社 生产 队 未 点 灯 ， 进 行 了 人 工 据 蛾 所 幼 虫 ， 又 打药 2 次 ， 铃 害 率 1%。 
1973 年 我 所 双 光 一 号 灯 区 65 亩 范围 内 铃 害 率 平均 1%, 未 点 灯 区 平均 4.7%。 同年 四 代 
棉铃 虫 成 虫 高 峰 日 比较 ,树枝 把 单 把 诱 如 1.2 头 ,而 双 光 一 号 灯 一 夜 诱 峨 353 头 , 相当 于 
294 个 树枝 把 的 诱 夏 数 ,一 间 黑 光 灯 仅 相当 于 40 个 树枝 把 诱 织 数 。 从 而 证 明 , 全 面 点 双 
光源 灯 , 能 诱 集 较 多 贝子 , 可 以 作为 综合 防治 措施 之 一 ,减少 打药 次 数 。 


六 、 小 结 和 讨论 


试验 证 明 , 双 光 源 诱 杀 农 、 林 害虫 很 明显 地 超过 黑光 灯 和 白光 灯 。 不 但 诱 集 数量 多 ， 
而 且 发 生 期 明显 ， 妖 日 比较 清楚 。 特 别 是 双 管 灯 比 双 光 一 号 灯 耗 电量 低 ， 更 具有 实用 价 
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价 。 双 黑 灯 虽 优 于 黑光 灯 , 其 至 三 化 晨 、 刺 峨 、 天 蛾 , 灯 蛾 稍 优 于 双 光源 灯 , 但 从 总 的 诱 虫 
情况 看 ,还 远 远 差 于 双 管 灯 和 双 光一 号 灯 。 同 时 诱杀 的 天 敌 也 较 多 。 

从 测报 角度 看 , 双 管 灯 、 双 光一 号 灯 可 能 代替 目前 测报 上 普遍 使 用 的 黑光 灯 或 200 下 
白光 灯 。 从 防治 角度 看 双 管 灯 可 以 作为 综合 防治 措施 之 一 ,但 只 能 威 少 用 药 次 数 和 节约 一 
部 分 劳力 , 还 不 能 达到 不 虐 药 防治 的 上 且 的 。 同 时 灯光 毕竟 受气 候 影 响 , 并 伤害 部 分 天 政 ， 
阔 必 须 与 其 他 措施 结合 , 互补 缺点 ,提高 防 效 。 由 于 对 天 政 的 发 生 规律 尚 没有 掌握 , 暂 根 
担 历 年 栅 铃 虫 \ 红 铃 虫 ,玉米 螟 , 三 化 螟 、 纵 卷 叶 景 等 主要 害虫 的 发 峨 始 盛 期 至 盛 末 期 进行 
点 灯 。 和 而 宦 歇 入 严重 的 地 方 5 月 中 、 下 旬 及 6 月 下 旬 就 楼 开 灯 诱 集 。 暴 是 发 生 多 的 地 方 ， 
则 和 艺 虑 设置 一 定数 量 的 忍 光 灯 。 

双 光源 灯 下 有 了 时 也 出 现成 虫 高 峰 迟 于 田间 产 卵 高 峰 的 现象 ， 有 竺 继续 试 验 ， 摸 索 规 
律 。 同 时 对 天 政 在 灯 下 与 田间 发 生 规律 ,也 要 加 以 观察 ,以 便 点 灯 有 时 达到 哑 消灭 害虫 义 保 
护 天 下 的 目的 。 








EFFECTS OF LIGHT TRAPS EQUIPPED WITH TWO LAMPS 
ON CAPTURE OF INSECTS 


NANTUNG INSTITUTE OF AGRIOULTURE, KIANGSU PREOVINOCE 


During 1973, a trap equipped with one 20W blacklight lamp and one 200W tungs- 
ten filament lamp caught 63,097 destructive insects, while & common 20W blacklieght 
trap caught only 11,035. During 1974, the former trap caught 38,940 destruetive 
insects, another trap equipped with one blacklight lamp and one 20W White fluores- 
cent lamp caught 40,573, while a common 20W blacklight trap caught only 14,956. 

The combination of blacklight and white light lamps ‘attract” even more insects 
than the eombination of two blacklight lamps， 


